12              Selbstinduktion und Kapazitat in Wecnselstromkreisen.
Die Induktion S3 und die mit ihr iiberall gleichgerichtete Feld-starke § sind durch die Beziehung verkniipft
IJL ist die relative Permeabilitat des Mediums, erne Zahl, /^0 die vom MaBsystem abhangige Permeabilitat des Vakuums. Im praktischen MaBsystem wird 95 in Voltsekunden/cm2, § in Amp/ cm gemessen und es ist
Voltsek/Ampcm    oder 47ilO"~9 Henry/ cm.
Magnetische Energie.   Der Energiegehalt eines magnetischen Feldes ist nach Maxwell fur ein Eaumelement dv
In Medien,  in denen die Permeabilitat unabhangig von der Induktion ist, ist                        d 58 = (Ji ju0 d §   und
ist iiber das ganze^Feld zu erstrecken. Um die Energie durch den Induktionsfluft und den ihn erzeugenden Strom z. B. einer Strom-schleife auszudriicken, zerlegt man das Feld in Induktionsrohren, die alle den Strom i umschlingen, von dem sie herriihren. Fiir ein Element dv einer solchen Rohre sei ds das Langenelement der Achse, df ihr Querschnitt. Langs jeder solchen Rohre ist ^^0 der konstante FluB durch die Rohre und die Energie
Die  gesamte  Energie  des  Feldes   der  einzeln betrachteten  Strom-schleife wird durch Integration iiber alle Induktionsrohren
worin W (s. S. 2) der von der Stromschleife umschlungene In-duktionsfluB ist. Da er hier von dem Strom i allein herriihrt, ist er ihm proportional, solange die Permeabilitat unabhangig von §8 ist. Man setzt
W=Li.........(18)
TFm = lit2........(19)
L ist der Selbstinduktionskoeffizient oder die Induktivitat des Leiterkreises. Es ist numerisch gleich dem umschlungenen FluB, den der Strom 1 Amp. erzeugt. Die Einheit ist
1 Voltsekunde/1 Amp.= 1 Henry (H). Der tausendste Teil davon heiBt 1 Millihenry (mH).B geben.l einer einzeln betrach-teten Schwingung ist die Phasenverschiebung zweier durch einen physikalischen Vorgang verkniipfter Schwin-gungen unabhangig von der Wahl der Anf angszeit und hat eine physikalische Bedeutung, bei dem Induktionsvorgang die, daB die EMK positiv ist, solange der FluB abnimmt, und negativ, solange er zunimmt.
